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Schlangen von Palembang (Sumatra), 
(lleise roil Dr. Walter Yolz.) 

Von 

I)r. Walter Volz, 

Assistent am Zool. Institut tier Tniversitat Bern. 


Gleich wie meine zwei fruhern Arbeiten *), macht anch die nacli- 
folgende Liste von Schlangen aus Siidost-Sumatra absolut keinen 
Anspruch auf Vollstandigkeit. Da mail aber nocli wenig Arbeiten 
hat, die sicli speciell mit der Fauna der Kesidentschaft Palembang 
bescliaftigen und uberdies linter meinem Materiale vier Arten sind, 
die bis jetzt nodi niclit von Sumatra bekannt warden, so veroffent- 
liclie ich die Liste gleichwohl. 

Das Material setzt sicli zusammen aus zwei Sammlnngen: die 
eine davon, bestehend aus 13 verschiedenen Arten, brachte Herr 
Privatdocent Dr. E. Ivissling- in Bern von einer Peise aus Sumatra 
znriick; die andere besteht aus 22 Arten und wnrde von mir auf 
jener Insel zusammengebracht. I in Ganzen betriigt die Zalil der 
verschiedenen Species 29. 

1) W. Volz, Fische von Sumatra, in: Zool. dahrb., V. 19, Syst., 
1903, p. 347 — 420. — AV. Volz, Lacertilia von Palembang (Sumatra), 
ibid., p. 421 — 430. 
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Fam. Bohluc. 

Subfani. Pytlioninac. 

1. Python reticulatns Schneid. 

Yon dieser Schlange, die ini ausgewachsenen Zustande bis zu 
9 m Lange erreichen soli, sind 3 Exemplare in der Saminlung, alles 
nur kleine, leicbt zu transportirende Stiicke. 

1 Expl. von Kertadjaja (Kissling 1902), Tot, Lange 175 cm, 
Sclnvanz 20 cm, A". 313, Sc. 75. 

2 Expl, von Tandjung laut (Volz 1901). Tot. Lange 100, 
Sclnvanz 14. A". 304, Sc. 88 und Tot. Lange 90, Schwanz 12, AY 319, 

Sc. 88. 

Diese Eiesenschlange kommt allenthalben vor, sowohl in den 
Urwaldern als in der Nalie der Dorfer und sogar in diesen selbst. 
Die Malaven und namentlicli die Javanen ergreifen das Thier ohne 
Furclit, 

Zum ersten Male traf ich diese Schlange am Oberlaufe des da- 
mals nocli unbekannten Semangus-Flusses. Sie fliichtete sich vor uns 
in das AA T asser und sclnvamm fiussabwarts. Die Felderung auf 
ihrem Riicken tauschte ungeheure Schuppen vor, und die raschen 
Bewegungen liessen sie viel grosser erscheinen, als sie war. Icb 
scliatzte sie auf mindestens 5 m Lange, sie maass aber in Wirklich- 
keit nur 2,70 m. Diese Tauschung erklarte sich aber durch die be- 
deutende Dicke; denn der grosste Durchmesser betrug nicht weniger 
als 25 cm. Diese Schlange war namlich so vollgefressen, dass, als 
man ilir nacli einigen Schiissen eine Schlinge urn den Hals legte 
und sie daran durchs seichte AATasser zog, die Haut und der Darin 
platzten. Der Inhalt des letztern bestand aus einem Napu ( Tragutm 
javcmicus ), dessen Schadel nacli der Ivloake zusah und fast von allem 
Fleisch entbldsst war, wahrend das hintere Kiirperende nocli die 
Haare bedeckten. 

Ein andei*es Aral fingen unsere Leute am obern Batang Leko- 
Fluss eine Python von gen an 5 m Lange. Sie legten ihr erst eine 
Schlinge uni den Hals, rollten sie auf und banden sie zusammen 
gleich einer Eolle Draht. Dann steckten sie eine Stange durch 

1) In Bangkok (Siam) traf ich spater im Hofe des Tempels AVat 
Samplum einen friscli abgehauenen Kopf dieser Schlange, die sich dort 
aufgehalten hatte. 
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diesen Bund, und je zwei Mann trugen sie abwechselnd. Wir 
macliten ihr einen Kafig und gaben ihr einen Pariahliund. Sie liess 
ilm aber ruliig, docli als er nacli einigen Stunden seine Furclit ver- 
loren liatte und beim Henunlaufen im Kafig die Sclilauge beriihrte, biss 
sie ilm lieftig, liess ilm aber sogleich wieder los. Einem Kuhn er- 
ging es ganz alinlich, die Sclilauge frass es niclit. Ueber welch 
riesige Kraft dieses Thier verfiigt, konnten wir spater selien, als 
wir es in einer leeren Flaschenkiste zum Wintertransport unter- 
bringen wollten. Drei kniftige Javanen versucliten umsonst. sie in 
dieseni Behalter unterzubringen; eine einzige Sclilinge des Korpers, 
welche sie fiber den Kistenraiul hinausstreckte, erforderte eine gauze 
Manneskraft, uni wieder hineingestossen zu werden. Schliesslich 
gelang es uns zu ffinfen, das Thier zu bewaltigen. 

Bei einer andern Gelegenheit trafen wir im Walde einen grossen 
Python , der so vollgefressen war, dass er sicli nur ganz langsam 
bewegen konnte. Er liess sicli, oline Widerstand zu leisten, todt 
scliiessen und es zeigte sicli, dass er ein ziemlich grosses Wild- 
schwein gefressen hatte. Audi an Kidiangs (Ccrvnhis muntjac) soli 
er sicli wagen und solche selbst mit sammt deni Geweili hinunter- 
wfirgen. 

Dagegen halte ich die vielen Erzahlungen, dass dieser Python 
auch den Menschen anfalle, fur Erfindungen. 

Der malayische Name ist „Ular sawalrk 


Fam. Hysihlae. 

Cylimlvophis rufus Laur. 

1 Expl. von Kertadjaja (Ivissling 1902). Tot. Lange 37 cm, 
Schwanz 7 mm. 

1 Expl. von Benakat, Lematang ilir (Volz 1900), 19 Scliuppen- 
reihen. r Pot. Lange 22 cm, Sclnvanz 0.5 cm, V. 213, Sc. 7. 

Bechtes Parietalschild verschmolzen mit dem Supraoculare. 

Gefangen auf einem Waldweg. Die Malayen nennen diese Art 
,.Ular kapala dua*‘, die „Schlange mit zwei Ivopfen“, weil bei titlcli- 
tigem Besehen der vom Kdrper niclit abgesetzte Kopf sicli von dem 
kurzen, dicken Schwanz niclit unterscheiden liisst. 

Zool. Jahrb. XX. Abth. f. Svst. B8 
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Fam. Colubridac. 

Arjtypha. 

Subtam. Cohtbrinac . 

3. Tropidonotus trianyuliyerns Boie. 

1 Expl. Kertadjaja (Kisslixg 1902). 

Tot. Lange 75 cm. Scliwanz 24 cm, Y. 141, 8c. 91. 

Die dunkeln, schwarzlichen Flecke sind auf das Vorderende des 
Korpers beschrankt; sie setzen sich z. Th. als schwarzer, hinterer 
Rand anf die Yentralschilder fort. Beiderseitig auf der 5. und 6. 
Sclnippenreilie (von unten gezahlt) eine Reilie weisser Flecke in Ab- 
standen von ca. 1 cm. Yon 2 zu 2 Subcaudalscliildern die Suturen 
dunkel. 

4. TropiiTonotus vittatus L. 

1 Expl., Kertadjaja (Ivissling 1902). 

Diese Art ist neu fur Sumatra, bis jetzt war sie nur bekannt 
fiir Java und Celebes. 

Tot. Lange 50 cm, Scliwanz 14,5 cm; Temporalia 1 -\-2. Aeusserste 
Sclnippenreilie ungekielt. Y. 140, Anale 2, Sc. 87. Oben braun, mit 
5 schwarzen Langsstreifen; der ausserste, 3 l / s Schuppen breit, be- 
ginnt direct iiber den Yentralscliildern. die an ilirem Seitenrande 
weiss gefarbt sind. Dann folgt ein l l / 2 Schuppen breiter, brainier 
Langsstreif, hierauf ein.l 1 ^ Schuppen breiter. sclnvarzer Langsstreif 
(welcher der typisclien T. rittatus von Java fehlt); liierauf ein 2 
Schuppen breiter, brauner Langsstreif und auf dem Riicken, in der 
Mittellinie, der 2 Schuppen breite Ruckenlangsstreif. Die 2, der 
typischen Art fehlenden, mittlern Langslinien versclnvinden in der 
Gegend iiber der Ivloake. Yentralen weiss. an der Basis mit sclnvarzem 
Rande. der sich gegen die Seiten bin bedeutend verbreitert. Kopf 
oben schwarz; Interiiasalia, Praefrontalia, Frenale und Praeocularia 
mit dunkel gelbem Fleck; Ober- und Unterlippe weiss, Suturen 
zwischen den einzelnen Lippenschildern schwarz. 

5. Tropirfonotits c hr usury us Schlegel. 

1 Expl. aus einem ..Schurfloch" in der Nalie von Pagarkaja 
(YFusi ilir) (Yolz, 9. 6. 1900). Tot. Lange 49 cm. Scliwanz 12,5 cm. 
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V. 138, Sc. 65. Internasale etwas klirzer als Praefrontale; 1 Prae- 
oculare, 4 Postocularia; 9 obere Labialia, 4.. 5. und 6. ans Auge 
herantretend; 6 untere Labialia in (intact mit den vordern Ivinn- 
scliildern. 

Die deutlichen gelben Seitenflecke dunkel gerandert. Die 
dunkeln Flecke seitlich auf den Ventralschildern beginnen erst vom 
30. Schild an regelmassig aufzutreten. 

6. Tropidonotus maculatus Edelixg. 

1 Expl. aus einem ,,Schurfloclr bei Benakat (Lematang ilir), 
(Volz 1900). 

Tot. Lange 18.5 cm, Schwanz 2,5 cm, V. 144, Sc. 38 (Sclnvanz 
nicht ganz vollstandig). 

7. Macvopisthodon rhodomelas Boie. 

1 Expl. Kertadjaja (Kisslinci 1902). 

Tot. Lange 59 cm, Schwanz 11,5 cm. V. 140, Sc. 49. 

Die Eeilie sclnvarzer Punkte zu beiden Seiten des Baiules felilt. 

1 Expl. Kertadjaja (Kissltng 1902). 

Tot. Lange 44 cm, Schwanz 8 cm, V. 142, Sc. 51. 

In einiger Entfernung vom Kopfe ist je die zweite, sclirage 
Sclmppenreilie (von vorn miten nacli hinten oben) hinten dunkel 
gerandert. 

1 Expl. Kertadjaja (Ivissling 1902). 

Tot. Lange 50 cm, Schwanz 7 cm (vertrocknet). 

1 Expl. Muara Eupit (Volz 1901). 

Tot. Lange 51 cm, Schwanz 7 cm, V. 140, Sc. 32. 

8. Coluber ox't/cepJialus Bote. 

1 Expl. Kertadjaja (Ivissling 1902). 

Tot. Lange 145 cm, Schwanz 33,5 cm, V. 248, Sc. 125. 

Frontale kiirzer als seine Distanz vom Vortlerende des Kopfes 
oder vom Eostrale. Tem]ioralia rechts 2-f4, links 2-(-3. 11 obere 

Labialia, 6 und 7 im Contact mit dem Auge. Schuppen in 25 
Reiheu. Ventral- und Subcaudalschikler mit starkem Lateralkiel. 
Schwanzschuppen weiss, mit braunem Rande. Suturen der Sub- 
caudalschilder unten dunkel, der Kiel weiss. 

33* 
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9. Coluber melanurus Schlegel. 

1 Expl. von Tandjung laut (Yolz 2. I. 1902). 

Tot. Lange 163 cm, Schwauzlange 38 cm, V. 211, Sc. 100. 
Auf dem Nacken 23, auf dem Kdrper 19 Schuppenreihen. 

Diese Art erbeuteten wir innerhalb zweier Tage in 3 Exemplaren. 
Bei einem meiner Bekannten war Nachts eine solclie Schlange in 
seinem Hause in einen Taubenkafig eingedrnngen nnd eben damit 
beschaftigt, einen der Vogel zu erwiirgen, als sie iiberrascht und 
getodtet wurde. Ein anderes Exemplar hatte das Firstholz eines 
Hanses, das als Stall, Badekammer etc. diente, znm Aufenthalts- 
orte gewahlt nnd stellte dort den Batten nach. Da sie sicb gelegent- 
lich im Badezimmer aufhielt, so wurde sie ebenfalls gescliossen, weil 
man nicht wusste, ob es eine gefahrliche Art war oder nicht. Am 
selben Tage brachte man mir eine derselben Species, von der die 
Malayen behanpteten, es sei eine junge „Ular sawah“ oder Python . 

Diese Schlange kann ausserordentlich gut und schnell klettern. 

10. j Dendvoph is pictus Gmelin. 

1 Expl. von Kertadjaja (Ivissling 1902). 

Tot. Lange 186,5 cm, Schwanz 35 cm, V. 156 x ), Sc. 143. 

Ventralreihen der Scliuppen bedeuteud verbreitert, Vf 2 —2mal 
so breit wie die zweitansserste Schuppenreihe, also ahnlich wie bei 
D. fonnosns Boie. 16 cm hinter dem Vorderende des Ivorpers ist 
die Farbe oben broncebraun, die Ventral- und Bauclischilder sind 
scliwarzgriin mit hellerm Bande; auf der aussersten Schuppenreihe 
verlauft eine melir oder weniger deutliche weisse, nach unten dunkel 
begrenzte Linie. Dies ist die typische Farbung dieser Species. 
Weiter vorn ist aber der Kdrper oben und seitlich heller, fast weiss, 
mit deutlichen, von vorn oben nach hinten unten gerichteten, 
schwarzen Streifen, 45° znr Langsaxe des Ivorpers geneigt, be- 
ginnend an den Yertebralschildern und endigend an der schwarzen 
Linie der aussersten Schuppenreihe. Diese Schragbander sind nach 
vorn mehr und melir verschwommen. Ivopf von gewohnlicher Farbung. 

Kopfschilder normal wie bei den nbrigen Exemplaren von 
D. pictus. Auge kiirzer als bei 1). fonnosns Boie, der andern Art 
Sumatras. 

1) Kacli G. A. Boulenger, Cat. Snakes Brit. Mus., Y. 2, 1894, 
p. 79, betragt die Anzahl der Yentralen 165—190. 



Schlaugen von Palembang (Sumatra). 


497 


1 Expl. von gleicher Herknnft und ahnlicher Farbung wie das 
erste; vorderster Abschnitt des Korpers, mit Ausnahme der Vertebral- 
mid Ventralscliilder, fast weiss, die obere Halfte der Scliuppen mit 
dunklerer Zeichnung. 

Tot, Lange 74 cm, Schwanz 27 cm, V. 155, Sc. 138. 

I Expl. Kertadjaja (Kissling 1902). 

Tot. Lange 36 cm, Schwanz 10,5 cm, V. 130, Sc. 75. 

Oben brann, am Vorderrande mit alternirenden, dunklern Flecken ; 
Ventralscliilder hell, an der Grenze der Scliuppen eine dunklere, 
namentlich am Schwanzende deutliche Begrenznngslinie. 

1 Expl. Tandjung laut (Volz 1901). 

Tot. Lange 64 cm, Schwanz 16,5 cm, V. 174, Sc. 76. 

Oberseite dnnkel, auf Vorderkbrper und Kopf fast schwarz. 
Oberlippe, Kopfunterseite und Ivehle gelb, nach bin ten dnnkler 
werdend. 

1 Expl. Tandj. laut (Volz 1901). 

Tot. Lange 85 cm, Schwanz 26 cm, V. 174. Sc. 105. 

Von dnnkler Farbung; gelbe Seitenlinie kaum angedeutet. 

1 Expl. Tandj. laut (Volz 1902). 

Wie das vorige getarbt. 

Tot. Lange 73 cm, Schwanz 24,5 cm, V. 179, Sc. 136. 


11. Ablabes baltorfirus Boie. 

1 Expl. Kertadjaja (Kissling 1902). 

Tot, Lange 36 cm, Schwanz 10,5 cm, V. 130, Sc. 75. 

Oben brann, am Vorderende mit alternirenden, dunklern Flecken, 
Ventralscliilder hell, an der Greuze der Scliuppen eine dunklere, 
namentlich am Schwanz deutliche Begrenznngslinie. 


12. Cahimaria leucocepluUa u. Bum. 

1 Expl., gefangen auf der Strasse zwischen Supat und Dawas 
(Afd. Banju asin), (Volz 1901). 

Tot, Lange 30,5 cm, Schwanz 4,5 cm, V. 136, Sc. 34. 

Hintere Kinnschilder durch 2 liinter einander gelegene Schild- 
chen getrennt. Oberseite des Ivopfes vom Auge nach vorn dnnkel 
brann wie der Rucken, nach liinten bis zu der dritten Schuppen- 
reihe orangegelb. 
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Opisihogbjpha. 

Subfam. Homalopsime. 

13. Hypsirhtna enliydris Schneid. rar. billneata Gray. 

1 Expl. Kertadjaja (Iyissling 1902). 

Tot. Lange 52 cm, Sehwanz 9,5 cm, V. 160. Sc. 58. 

21 Sclmppenreihen. 

Diese Art ist neu fur Sumatra. 

14. Cerberus rhynehops Schneid. 

1 Expl. Tandjung laut (Yolz 1902). 

Tot. Liinge 68 cm. Sehwanz 13 cm, V. 142, Sc. 53. 

15. Cantoria violacea Girard. 

1 Expl. Tandjung laut (Volz 1902). 

Tot. Lange 75 cm, Sehwanz 10 cm. V. 273, Sc. 62. 

Diese seltene Sclilange ist neu fur Sumatra. Bis jetzt war sie 
bekannt von der Miindung des Mulmein-Flusses (Birmah), von Singa¬ 
pore und Borneo. 

Frontale gleich lang wie breit und wie sein Abstand vom 
Yorderende des Kopfes, kiirzer als die Parietalen. Frenale gleich 
lang wie hoch. Audi die Halfte des vierten, untern Labiale be- 
riilirt die vordern Ivinnschilder, letztere sind langer als die hintern. 
19 Sclmppenreihen. 

Kiirper oben schwarzgrau; von den weissen Querbandern sind 
nur schwache Spuren in Form einzelner weisser Fleckchen vor- 
lianden, am deutlichsten am Halse. Ivopf oben von gleicher Farbe 
wie dei’ iibrige Ivorper, unten braunlich. Bauch einformig weissgrau. 

Subfam. Dipsudomorplrimie . 

16. Dipsadomorphus dendrophllus Boie var. mela - 

notus Blkr. 

1 Expl. Tandjung laut (Yolz 1902). 

Tot, Lange 175 cm, Sehwanz 33 cm, Y. 220, Sc. 95. 

Jederseits stehen 33 gellie Flecken, die sich weder dorsal- nocli 
ventralwarts beriihren. 
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Dies ist eine der haufigsten Schlangen, die ich wahrend meines 
Aufenthalts in Sumatra antraf; jedocli sail ieli sie nie draussen und 
am Tage, sie selieint vielnielu* ein naehtliches Leben zu fiihren. 
Das erste Exemplar, das mir gebracht wurde, ting man im YTalde 
ndrdlicli von Benakat. Ein anwesender .lavane nalim sie furclitlos 
in die Hand. Xamentlieli die Hiilinerstalle erlialten von dieser 
Sclilange Besucli. und ofters warden wir Xaclits vom Geschrei der 
geangstigten Huliner geweckt, die entweder vom Musang (Para- 
doxurus hermaphroMUts) oder dieser Dipsadomorphus- Art belastigt 
worden waren. Einnial war eines der Huliner von der Sclilange 
sehon umschlungen, aber nocli niclit erwiirgt; spater erliolte es sich 
sogar von dem Sebreck. In der Nabe von Tandjung laut allein 
tddteten meine Leute von dieser Scblangenart in wenig AVocben 
4 Stiiek. 


17. Dipsadomorphus ntyriccps GCxth. 

1 Expl. Taudjung laut (Volz 1901). 

Tot. Lange 140 cm, Sclnvanz 34 cm, V. 252. Sc. 134. 

18. Dipsadomorphus jas]>ideus Dm. et Bibk. 

1 Expl. Pagarkaja (Volz 1900). 

r Fot. Lange 109 cm, Sclnvanz 30 cm, V. 251. Sc. 153, Anale 
ungetbeilt. 

Diese Sclilange ist lieu fiir die Insel. Bisber kannte man sie 
nur von Penang, Borneo und Java. 

Auge gleicli lang wie die Scbnauze; Internasalia ein wenig 
breiter als lang, ein wenig 1 anger als die Praefrontalia; Frontale 
l 1 4 nial liinger als breit, langer als die Scbnauze, kiirzer als die 
Parietalia. Frenale etwas liolier als breit; reclits 2, links 1 Prae- 
oculare; 2 Postocularia. Temporalia 2-J-2. 8 obere Labialia, 3., 4. 
und 5. ans Auge berantretend; 5 untere Labialia (wovon das erste 
Paar nur wenig kiirzer ist als die vordern Kinnscliilder) im Con¬ 
tact mit den vordern Kinnscbildern. welch letztere gleicli lang sind 
wie die hintern, diese sind in der Mitte durcb einen unpaaren Scbild 
getrennt. Auf sie folgt nocli ein drittes. etwas kiirzeres Paar von 
Kinnscbildern und dann gleicli der erste Ventralscbild. Scbuppen 
in 21 Beilien, dorsale Peibe bedeutend breiter als die iibrigen. 

Oben braun, mit dunklern Punktcben; auf den Seiten melir Oder 
weniger dcutlicbe, scbwarzbraune. unterbrocbene Bandcben und 
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Streifen, in Abstanden von chirchschnittlich 1cm; darnnter ein melir 
Oder weniger deutlicher weisser Fleck. Ivopf braun, mit schwarzen 
Zeichnungen, die hell umrandet sind; vom Occiput aus verlauft auf 
den Hals ein schwarzbraunes Band, das hell gerandert ist. Ober- 
lippe hell, die Suturen zwischen den einzelnen Labialen dunkel. 
Unterseite hell, im ersten Drittel einfarbig, weiter nacli hinten braun 
getupfelt. 

Auf folgende Weise kam ich in den Besitz dieser Schlange: 
Xahe beim Dorfe Pagarkaja hatte ich ein kleines altes Hauschen 
gemiethet. Fines Abends, als mein Diener mein Feldbett zurecht 
machen wollte, lag nnter dem Kopfkissen zusammengerollt eine 
Schlange, die bei dem nunmehr entstehenden Geschrei eilig zu ent- 
kommen suchte. Sie wand sich dabei ausserordentlich geschickt 
an den Pfahlen und zwischen den Rindenstiicken, aus denen das 
Hans bestand, empor, wurde aber, als sie sich zwischen den Palm- 
blattern des Daches verstecken wollte. erschlagen. 

1 Expl. Muara Lakitan (Volz. Jan. 1901). 

Internasalia etwas langer als Praefrontalia; Frontale 1 1 / 3 mal 
so lang wie breit, wenig kiirzer als die Parietalia. Bechts 1, links 
2 Praeocularia. Temporalia 3 —2. 

Tot. Lange 110 cm, Schwanz 31 cm, V. 251, Sc. 157. 

Im tibrigen stimmt dieses Exemplar mit dem vorigen iiberein. 

Dieses Thier wurde in dem Hause von chinesischen Kulis ge- 
fangen. Es hatte sich nnter einer Schlafmatte versteckt und kam 
hervor, als sich der Eigenthiimer derselben darauf legen wollte. 

19. JJipsartomorphus dvapiexU Boie. 

1 Expl. nordlich von Benakat (Volz 1900). 

Tot. Lange 112 cm, Schwanz 30 cm, V. 267, Sc. 155. 

Frenale gleich liocli wie breit. Temporalia 2-\- 3; 3.-5. oberes 
Labiale ans Auge herantretend; 6 untere Labialia im Contact mit 
den vordern Kinnschildern, welche etwas langer sind als die hintern. 

Die dunklern Querbander des Korpers sind 3—4 mal so breit 
wie die hellen. Dunkle Longitudinalreihen der Bauchschilder deutlich. 

20. I ) t'ijoph is p)'ashnis Boie. 

3 Expl. von Ivertadjaja (Kissling 1902). 

Tot. Lange 90 cm, Schwanz 31,5 cm. V. 216, Sc. 158. 
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Tot. Lange 108 cm, Sclnvanz 87 cm. V. 220. Sc. 181. 

Tot. Lange 180 cm, Sclnvanz 57 cm, V. 219, Sc. 165. 

8 Exp), yon Tandjung laut (Volz 1901 und 1902). 

Tot, Lange 70 cm, Sclnvanz 23,5 cm, V. 206, Sc. 165. 

Tot, Lange 153 cm. Sclnvanz 52 cm, V. 219, Sc. 167. 

Tot/Lange 165 cm. Sclnvanz 56 cm, V. 218, Sc. 172. 

Diese sclidne Sclilange 1st nirgends selten. 31eist lebt sie auf 
Straucliern, und ich fing das grdsste Exemplar in meinem Garten. 
Sie sclieint niclit besonders bissig zu sein. ein Eingeborner nalnn 
sie wenigstens furchtlos in die Hand. 

Das kleinste Exemplar meiner 'Sammlung zeigt eine von der 
gewolmlichen etwas abweichende Farbung; das Grim des Eiickens 
ist weniger intensiv. Die gelbe Seitenlinie des envachsenen Thieres 
ist liier in der vordern Halfte dunkel; auf der ^NEittellinie des 
Bandies verlauft eine dunkle Linie. Oberlippe gelb, mit dunkeln 
Punkten. Unterseite des Ivopfes bell gelb. 

21. Chvysopelra ornatu Shaw. 

1 Expl. Kertadjaja (Kisslixg 1902). 

Tot. Lange 75.5 cm, Sclnvanz 20,5 cm, V. 219, Sc. 130. 

Dieses sowie das folgende Exemplar gehiiren zu der Varietat 
A. Boulengek’s. ] ) 

1 Expl. Tandjung laut (Volz 1902). 

Tot. Lange 84 cm. Sclnvanz 23,5 cm, V. 222. Sc. 136. 

Die Grundfarbe des Korpers ist sclnvarz, jede Schuppe mit 
einem rundliclien Oder ovalen Fleck, welclie auf den Seiten des 
Korpers sclnvarzgriin, auf dem Ettcken sclnvefelgelb bis rdtlilich und 
bis etwa zum ersten Korperdrittel wie bei vierbl lit t rigen Blumen 
angeordnet sind. Weiter nacli liinten versclnvimmt diese regel- 
massige Anordnung manchmal und felilt auf dem Sclnvanz ganz, 
liier felilen aucli die intensiv gelben und rothlichen Tone; auf dem 
Nacken ein grosser, auf dem Halse melirere kleinere gelbrothe Flecke. 
Die meisten Suturen zwischen den Kopfscliildern gelb. Oberlippe 
gelb. die Scliilder oben sclnvarz geriindert, 2. und 3. Snpralabiale 
mit selnvarzem Fleck. Kopfunterseite, Kellie und Vordertheil des 
Uauches gelb, im Febrigen die Bauchschilder dunkel griin, nacli liinten 
mit sdnvarzen und gelben Randchen. 

1) Cat. Snakes Brit. Mus., V. 3, p. 197. 
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22. ChrysopeJea chrysocJdora (Reixw.) Schlegel. 

1. Expl. bei Muara Rupit auf der Strasse gefangen (Volz 1901). 
Tot. Lange 64 cm. Schwanz 17 cm, V. 192. Sc. 97. 


Proteroyhjphct. 

Subfam. llydroplmncic. 

In dem fisclireichen Banjn asin (Aestuar an der Nordkiiste der 
Residenz Palembang) lebt eine Anzahl von proteroglyphen Sclilangen. 
Einzelne Arten sind so haufig, dass die Fischer fast jedesmal, wenn 
sie ilire reusenartigen Net.ze zielien, ein bis mehrere Exemplare in 
dem Gewimmel von Fisclien nnd Krebsen linden. Sie liiiten sicli 
deshalb wolil, mit den Handen die Beute zu diirchmustern, benutzen 
vielmelir zu diesem Zweck ein aus zwei Banibusstabchen gefertigtes 
sclieerenartiges Instrument, Sind Sclilangen dabei, so wird den- 
selben im Nacken die Sclieere angesetzt, worauf man sie wieder 
lebend und unversehrt ins Meer wirft. Ich selbst wolinte einem 
Fange bei, wo zugleich 3, ein anderes Mai, wo auf einmal 5 Wasser- 
schlangen gefangen warden, und den fischenden Malayen war dies 
nichts Besonderes. Es soli wohl vorkommen, dass die Leute ge- 
legentlich gebissen werden, doch ist die Gefahr nicht gross, weil 
diese Sclilangen einen selir kleinen Mund liaben und, wenn sie imter 
den andern Thieren auf dem Boden des Bootes liegen, so ist ilire 
auf dem Trocknen olmehin geringe Bewegliclikeit noch melir ge- 
liemmt, Xon einem einzigen Todesfall bei einem Menschen in Folge 
eines Bisses dieser AVasserschlangen wurde mir berichtet. 


23. Hydrophis fasciatns Schneid. a ) 

1 Expl. Bantung-Fluss bei Tandjung laut (Volz 1902). 

Tot. Lange 92 cm, Schwanz 8,5 cm, A r . 405. 

Ivopf selir klein, Rostrale etwas breiter als liocli, 1 Postoculare. 
Reclits 1 vorderes und kein hinteres, links 2 vordere und 1 hinteres 
Temporale. Die hintern Kinnschilder beriihren sicli nur vorn, liinten 
scliieben sich einige Schuppen dazwischen. Urn den Hals 31, urn 


1) Herrn Dr. P. Wekner in Wien bin ich fiir seine Angaben liber 
dieses Thier zu Dank verpflichtet. 
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den Kurper 41 Sclinppenreihen. Ventralscliilder aucli auf den 
weissen Partien des Korpers dunkel gefleckt. 

24. Enhyilvhia ratah'arfirn Boie. 

1 Expl. Banju asin (Volz. Oct. 1901). 

Tot. Lange 51 cm. Scliwanz 7 cm. 

Rostrate nacli unten zalmformig vorspringend; Frontale oval: 
2 Postocularia, 8 obere Labialia, das 4. allein tritt ans Auge, 5.-8. 
seln* klein; in der Halsregion 49, urn den Korper 55 Sclinppen. Die 
granen Bander der Oberseite delmen sicli nur bis etwa zur Halfte 
der Korperlidlie aus. 

Im Dam fanden sicli mehrere Exemplare von Xcnoptcnis naritm 
Richards, von 5 cm Lange. 


Snbfam. Ehqrinae . 

25. JDoUophis bivirgatus Boie var. jiaviceps ( ant 

1 Expl. auf der Strasse Supat-Dawas (Volz 1902). 

Tot. Lange 26 cm, Scliwanz 2,5 cm. V. 242. Sc. 35. 

26. Dofioph is intestinal is Lair. var. Hnciita Gra\. 

1 Expl. Kertadjaja (Kisslixg 1902). 

Tot. Lange 21,5 cm, Scliwanz 1,2 cm, V. 157, Sc. 20. 


Fam. Ambhjcephaliclac . 

27. Ambhjceplwtus nudaceanus Peters. 

1 Expl. Benakat (Volz 1900). 

Tot. Lange 38 cm. Scliwanz 5 cm, V. 151. Sc. 33. 

1 Expl. Palembang (Volz 1901). 

Oberkiefer, namentlicli bei dem einen Stuck, bedeutend fiber 
den untern vorragend. Kdrperfarlie graubraun mit seitliclien dunkel 
braunen bis scliwarzen Querbandern. die sicli auf der Medianlinie des 
Riickens oft vereinigen und beiderseitig, langs der untern Scliuppen. 
durch ein gleiclifarbiges Band verbunden sind. 

Beide Tliiere wurden in sog. Scliurflocliern. in die sie gefallen 
waren. gefunden. 
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Earn. Vipcrhlae. 

Subfam. Crotalinac. 

28. Laehesis sumatraiius Baffles. 

1 Expl. Kertadjaja (Kissling 1902). 

Tot. Lange 81 cm, Sclnvanz 9,5 cm, V. 194, Sc. 69. 

Die zwei Beilien weisser Flecken zu Seiten des Korpers mid 
die gelbweisse, nach unteu scbwarz begrenzte Langslinie auf der 
aussersten Schuppenreihe sehr deutlicb. 

1 Expl. Tandjung laut (Volz 1901). 

Tot, Lange 112 cm, Sclnvanz 18,5 cm, V. 190, Sc. 68. 

Oben einfach griin (die grime Farbe wurde theilweise durch 
das Formalin ausgezogen); obere Halfte der aussersten Schuppen- 
reilie weiss. Yom Ange aus lauft nach hinten ein weisser Strich, 
alinlich wie bei L. ivagleri Boie, der gegen das Ende des Kopfes 
bin verschwindet. Bauchschilder griin, weiss gerandet, Unterseite 
des Sclnvanzes vorn rothlich - weiss, welche Farbe sicli alternirend 
auf beiden Seiten 6mal fleckenartig in die grime Farbe der Riicken- 
seite fortsetzt. Schwanzende roth. 

1 Expl. Tandjung laut (Volz 1901). 

Tot. Lange 79 cm, Sclnvanz 12,5 cm, V. 193, Sc. 72. 

Diese beiden, sehr gefahrlichen Schlangen warden zwischen den 
Balken des Fnssbodens eines malayischen Wolmhauses gefangen. 
5ian hatte ilmen einen Stock auf den Hals gedriickt, auf welchen 
ein Malaye trat und nun den Kopf mit einer Botanschlinge am 
Stock befestigte. Auf diese Weise warden sie mir beide lebend 
iiberbracht. 

29. Lachesis ivagleri Boie var. D. Boul. 2 ) 

1 Expl. Kertadjaja (Kissling 1902), schlecht erhalten. 

1 Expl. von ebendaher, juv. 

Tot. Lange 40 cm, Sclnvanz 7 cm, V. 150, Sc. 56. 

Yon den Subcaudalen sind 1—3 doppelt, 4—11 einfach und der 
Best wieder doppelt. Korperfarbe griin, zu beiden Seiten des Kopfes, 
vom Vorderende der Lorealvertiefung bis zum Hinterende des 
Kopfes, ein heller, deutlicher Strich, der durch das Auge verlauft. 


1) 1. c., -p. 564. 
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Beiderseits von der Riickenlinie je eine Reilie gelber Flecke. bis auf 
den Sclnvanz laufend. Sclnvanzende heller, im Leben roth. 

1 Expl. Kertadjaja (Kisslixg 1902) juv. 

Tot. Lange 40 cm, Sclnvanz 7 cm, V. 151, Sc. 54. 

Der 1.—3. Subcandalschild doppelt. 4.-8. einfach und der Rest 
doppelt; Farbung wie das obige. 

1 Expl. vom gleiclien Orte. 

Lange vom Vorderende zur Kloake 19,5 cm, V. 140; Sclnvanz 
abgebrochen, die 11 vorhandenen Subcaudalschilder alle doppelt. 
Farbung wie bei den vorigen. jedocli die gelben Seitenflecke be- 
deutend grosser und deutlicher. 
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Da (lurch die Sammlung von Dr. Kissling und die meinige die 
Liste der snmatranischen Schlangen wieder etwas vermehrt wurde. 
so lasse ich ein Verzeichniss aller bis jetzt aus Sumatra bekannter 
Schlangen folgen, wobei ich vor allem die gute Zusammenstellung 
von F. Werner 1 ) benutze: 

Fam. Tyjdilopidae . 

1. Typhlops Hneatus Boie 3. Typhlops niyroalbns D. B. 

2. ., brain inns Daud. 4. ,, nwelleri Schleg. 


Fa m. I Jo id etc. 

Subfam. Pjjthoniuae . 

5. Python molar us L. 7. Python reticulcitus Schneid. 

6 . „ cartas Schleg. 

Fam. llysiidae. 

8. AnontcdochUus irebcri v. L. n. 9. CyUndrophis r a fits Laur. 
Jeude 

Fam. Xeuopeltidac . 

10. Xenopeltis uni color Reinw. 


Fam. ('olubridae. 

Aglypka. 

Sub fam . Aa vchort Unae. 

11. Acrochordus jama teas HoitNST. 13. Xcuodermus jamnicus Beinw. 

12. Chcrsydrns yrauulatus Schn. 


1) F. Werner, Reptilien und Batrachier aus Sumatra, gesammelt 
von Herrn GUSTAV ScilNElHER jr. im Jahre 1897— 98, in: Zool. Jakrb., 
V. 13, Syst., 1900, p. 500. 
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Snbfam. Colnbrinac . 


14. Polgdontophis geminatus Boie 

15. Tropidonotus couspieHlutus Gthr. 


16. 


trianguligerus Boie 

17. 

!7 

rittatus L. J ) 

18. 

7 ? 

chnjsargus Schleg. 

19. 

77 

maculatus Edeling 


20. Macropisthodon flavireps D. B. 

21. Macropisthodon rhodoinebts Boie 

22. Opisthotrojfis rugosa v. L. he J. 

23. Elapoides fa sc its Boie 

24. Lgcodou milieus L. 

25. „ effrenis Cant. 

26. ., cdbofiiscus D. B. 

27. „ subcindus Boie 

28. Drjjoccdanms subannutatus D. B. 

29. Zaocijs car hiatus Gthil 

30. „ fuscus Gthil 

31. Zamniis korros Schleg. 

32. Xnidaphis hexngouotus Cant. 

33. Coluber jforjdigraceus Cant. 

34. „ taeniarus Cope. 

35. „ oxgeephedus Boie 

36. .. mrlmiurus Schleg. 

37. .. rudiatus Schleg. 


38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 


Dendrophis piclus Gmel. 

., fonuosus Bote 

Dendrelaphis caudoliueatas Gray. 

Ablabcs tricolor Schleg. 

„ bediodinis Boie 

„ lougicauda Peters 

Diadophis bipuudatus V. L. d. J. 

Pseudorhabdiu m long iceps Cant. 

Simotes purpurascens Schleg. 

„ odoliuenlns Schneid. 

„ signal us Gthr. 

Oligodon triliueatus D. B. 

Calanutria renuifonnis I). B. 

„ margariiifera Blkil 
„ stahlknrchti Stol. 

„ hocrcni Edeling. 

„ suinatrana Edeling. 
„ ringulala Boie 

„ leucocephala D. B. 

„ agaiucnsis Blkil 

„ leucognster Blkil 

melanotu Jan 

Jgnauognatfnis icerueri Blgil 


Opisthoglypha. 

Subfam. Uouuilopsinae. 

61. Hgpsirhina jduinbea Boie 65. Iloutalojisis bnccata L. 


62. 

. enhgdris SCHNEID. 

66. 

Cerberus rlnjnchops Schneid. 

63. 

. albomaculata D. B. 

67. 

Cantovia viola era Girard 

64. 

punctata Gray. 




Subfam. Dipsadontorpliiuue. 

68. Dipsadoiuorplms niultimacnhUus 74. Psainniodgnastes pulreruleutus 

Boie Boie 

69. hipsudomorplms dendrophilns 75. Psanvnodguastes piclus Gthr. 

Boie 76. hrgophis jirasinns Boie 

70. Pipsadoniorjd/Hs nigriceps Gthr. 77. fasciohitus FisCH. 


71. 

57 

jas ]> ideas D. B. 78. 

Drgopltiops rubcscens Gray. 

72. 

„ 

drupiexi Bote 79. 

('hrifsopclea oruata Shaw 

73. 

77 

eg fusion Boie 80. 

clmjsochlora Reinw 


1) Die fett gedruckten Arten sind ncu fur Sumatra. 
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P r o t e r o g 1 y p h a. 

Subfam. Ilydrophiinae . 

81. IIydr us j datums L. 83. Enhydr'ma valakadien Boie 

82. Hydrojdds fasciatus Schxeid. 


Subfam. 

84. Butt yarns fasriatus Schxeid. 

85. „ Candidas L. 

86. „ flaviceps Reixh. 

87. Kaja trijmdians Mere. 

Fam. 

92. Antblycejdiahis laevis Boie 


EJapinae . 

88. Kaja butt yarns Schleg. 

89. CaUophis yracilis Gray. 

90. DoUojdiis biviryatus Boie 

91. ,, intestinalis Laue. 

Amblycephalidae . 

93. Ambhyeephalus malaccanus Ptes, 


Fam. 

Subfam. 

94. Lachesis moulicola Gthr. 

95. „ pwpnreomacidatus 

Gray. 

96. „ cjrammeus Shaw. 


Viperidae . 

CrotaUnae . 

97. Lachesis sinnalranus Raefl, 


98. 

n 

puniceus Boie 

99. 

r 

borneensis Ptes, 

100. 


trayleri Boie. 



